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♦お買い上げいたださ、まことにありびとうございます。 
♦取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 

• ご使用前に「安全上のごを意」 （4 〜9ページ)を必ずお読みください。 
• 保証書は「お買い上げ曰 • 販売店名」などの記入を 
確かめ、取扱説明書ととちに大切に保管してください。 
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気になる項目をずぐにチェック！ 



脱毛-角質除去前後 
お肌のげ態が気になりまず 

一 Q & A で確認 
しましょう 


/ 脱毛•除毛ずるときは 

□ーシヨンや乳液などを 
塗ってもいいの？ 


除毛 

(準備) 


脱毛は痛くないですか？ 

一 基礎知識を知りましょう ^ 


脱毛 

〔準備) 


ぺージ 


〇 〇 


脱毛や シエ ーバ — 

他にどんな種類の機種びあるの？ 

機種の違いはカタ□グ、 Web で確認でさます j n 〇 〇 
http :// panasonic . jp / beauty / 


会員サ仆 rCLUB Panasonic 」 で r ご愛用者登録」をしてくださし、 


PC 


http://club.panasonic.jp/ 


※このサービスは WEB 限定のサービスです。 



掃除のしかた . 

•水洗い掃除 . 
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脱毛についての基礎知識- 
脱毛前の確認-準備 • 

脱毛のしかた . 

上手な動かしかた . 


除毛の しかた， 


角質についての基礎知識- 
角質除まのしかた . 


16 

18 

20 

22 

24 


26 

28 


お手入れ 



0 0 3 
3 3 3 






























































安全上のごま意 (必ずお守りください） 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。 

危険 「死 t や重傷を負うおそれが大をい内容」です。 

^ 「死 t や重傷を負うおそれがある内容」です。 

み-な 「傷書を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」 

WM に関して 


A 盾:険 


0 


本機は充電式電池を内蔵 
しています。火中投入、 
加熱、高温での充電- 
使用*放置をしない。 


A 警告 


〇 


コードを傷つけたり、破 
損させたり、加工したり、 
無理に曲げたり、引っ 
張ったり、ねじったりし 
ない。 

また、重いちのをのせた 
り、はさみこんだりしな 
し、。 


へこんでいる 



圓\|/ ^ 

折れ曲びっている 

被覆の傷み 


(§) 


A 警告 


Q 

コードやアダプターが 
いたんだり、コンセントの 
差し込みがゆるいとさは 
使用しない。 

〇 

必ず交流1日日〜 240 V の 
コンセントで使用する。 


器具用プラグやアダプター 
にほこりが付着しないよう 
に定期的に掃除する。 


必ず専用の充電アダプター 
で充電する。 


めれた手でアダプターを 
コンセントか S 抜き差し 
しない。 



ご使用の前に 
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\|/ 



充電時於外は 
アダプターを 
コンセント 

か！5抜く。 


0 器具用プラグにピンや 
ゴミを付着させない。 



■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です) 
0 してはいけない内容です。 

A 実行しなければならない内容です。 



A 注意 


ま. 

巧ず 
と必て 
<につ 

抜ず持 
をたを 
-持-。 
夕を夕ぐ 
プドプ抜 
ダ-ダを 
ア n ア引 


〇 


ご使用の前に 
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安全上のごま意 (必ずお守りください） 
使用-巧管-お手人れ に関して 


0 乳幼児の手の届<ところに 
置かない。 



0 


やわ肌ガードは変形 
しやすいのでキャップ 
をつけて保管する。 

ご使用前にやわ肌 
ガードやディスク、 

刃やフレームの変形、 
割れ、破損がないか 
確認する。 


へッドを取りつけて 
いない状態で、 
スイッチを 
ON に 
しない。 



シェーバーへッドをご使用の際は、 
刃を強く押さえない。 

\ I / 



0 


内刃の刃部（金属部） 
は、手でふれない。 



フレームを 
取りはずして 
使用しない， 



ご使用の前に 
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脱毛 • 除毛に 関して 


A 注意 


〇 


処理後、2曰 liLb たってち 
肌のトラブルが続く場合に 
は、使用を中止し、皮フ科 
専門医に相談する。 


OlJi を傷つけたり、肌が敏感に 
なったり、炎症、出血、 
痛みの増加など、トラブルや 
症が悪化の原因に なります。 


0 


肌に強く押しつけたり、 
同じところを何回もこすつ 
たり、あてたままにしたり、 
たたくような使いかたは 
しない。 

次のような場合には使用 
しない。 

. 生理前、生理中、妊娠中、 
産後（約]か月）のち 
-曰焼けした肌 
-体調のすぐれない時や肌- 
身体に異常を感じる時 

次のような部位には使用 
しない。 

-皮フのたるんでいる部分、 
傷、湿疹、ほくろ、あざ、 
いぼ、吹さ出ちのなど 
•顔-外陰部およびその 
周囲-太ちち 



次のような方は使用しない。 

•アトピー性皮フ炎、湿疹など 
皮フ疾患のあるち 
-アレルギー体質のち、化粧品、 
衣類、金属などにかぶれやす 
い体質のち 
-化 K しやすいち 
-静脈りゅ5 (瘤)、糖尿病、 
血友病などのち 
-出血の止まりにくいち 
-今までに脱毛（毛抜さ、脱毛 
器、ワックスなど）により肌 
にトラブル（化膽や炎症など） 
を起こしたことびあるち 


Q 


次のような脱毛器の使いかたはしない。 

-水泳や海水おの直前 
(2 曰前までにご使用ください） 

-入おの直前直後 
-家族や他人との共用 
-脱毛直後の過激なスポーツや運動 


脱毛により開い/ 
毛穴から、細菌が入り、 

感染や炎症などの 

原因になります。^ 


ご使用の前に 
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ま全上のごま 意 (必ずお守りください） 


角質除去 に関して 


〇 


A 注意 


糖尿病、足の血行障害、 
足の皮フに腫れ-かゆみ* 
痛み-熱を持っている方は 
かかりつけの医師にご相談 
のうえご使用ください。 


肌を傷つけたり、ヒリヒリ 
したり、感染、炎症、出血 
などトラブルや症が悪化の 

原因になります。 

為 


使用後、皮フに異常が 
あ!5われた場合には使用を 
中止し、皮フ科専門医に 
相談する。 


角質は数日に分けてすこしずつ削る。 

足のタコ、足にできるかたい 
角質のみ角質除去をする。 


0 


削りすざない。 

ヤスリをやわ！5かい皮フに 
触れさせない。 

足ののまわりにトラブルが 
あるとをは角質除去を 
しない。 

入ミ谷中に角質除去をしない。 


家族や他人との共用で角質除去 
をしない。 


〇 


目的の用途のみに 
使用する。 



けが、事故、 
ラブルの原因 

になります。 



修理 に関して 


A 警告 




改造はしない。 

また、分解したりご自分で修理しなし、。 

-修理（電池交換など）はお買い上げの 
販売店または、パナソニック電工修理 
ご相談センターにご相談ください。 



义災•感電 
けがの原因 

になります。 


ご使用の前に 
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本体はシンナー • ベンジン • アルコール 
などではふかないで<ださい 

• 故障や部品の割れ-変色などの原因に 
なります。 

• せっけん水を浸してよくしぼった布で 
ふさ取ってください。 


よ<おるトラブル原因 


へッドを取りはずしたまま直射日光の 
あたる場所で、が置しないでください 

•防水 ゴムび劣化し、防水機能び維持でさず 
故障の原因にな0ます。 


ヒジ. ヒザや内側など、皮フのたるみやすい音 M 立には 
脱毛しないでください 

•痛み や肌トラブルの 
原因になります。 



ご使用後は、湿気の少ないところに 
保管してください 

• お室などに放置すると本体内部で結露やサビび 
発生して故障の原因にな0ます。 
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各部のなまえとはた 5 き 


( p >) アシ-ウデ用脱毛へッ 

アシ•ウデに pTs ； 


(D ワキ用脱毛ヘッド 

ワキ-ビキニラインに pTs 



キャップ 


泡ワイパー 


やわ肌ガード 
(表面の金属部) 


てイスソ 


やわ肌 
ガード 



キャップ 


突起部 


ディスク 




-へッド着脱ボタン 
スイッチ 

充電表示-完了ランプ 


ご使用の前に 
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ソケット 


シエ—バ—ヘッド 
全身に P さ4 



(^)角質クリアヘッド 

かかと-足 裏- 足指に P 28 



フレーム ！ 着脱ボタン 



の 

前 

に 
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a 部のなまスとはたりき(つづき) 

©◎©◎各へッ ドの 着脱方法 




*ィ ラストはアシ-ウデ用脱毛へッドです。他のへッドも同様に着脱できます。 


取りはずしかた 

〇へッ ド着脱ボタンを押しなびら 
©引き上げる 



取りつけかた 

「カチッ」と音びするまで確実に 
押し込む 



刀ー ドの 着脱方法 


斗 


取りはずしかた 

〇 ガードの突起部に指をかけ 
©引き上げる 



お:願:い‘ 


やわ肌ガードは変形しやすいので触れ 
ないように着脱してください。 
変形してしまった場合は、使用せず交 
換してください。交換はお買い上げの 
販売店または、パナソニック電工お客 
様ご相談窓□にご相談ください。 


取りつけかた 

「カチッ」と音びするまで確実に 
押し込む 


ご使用の前に 
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ソレー ムの 着脱方法 


* 今 


取りはずしかた 

シエーバーヘッド 


© 


〇フ レーム着脱ボタンを押して 
©片側から はずす 



〇 


◎ 


ワキ用脱毛ヘッド 


〇フ レームの突起部に指をかけ 
©引き上げる 



◎ 


角質クリアヘッド 


〇フ レーム着脱ボタンを押しなびら 
©引き上げる 



取りつけかた 

「カチッ」と音びするまで確実に押し込む 


ご使用の前に 
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巧電のしかた 

I 巧電アダプターを本体に接続し 
1 コンセントに差ず 



•充電推奨温度は]己 ° C 〜3己 ° C です。低温や高温下では電池性能び低下したり、 
充電しない場合びあります。 


充電異常時 


* 異常の表示び出た場合は 



充電推奨温度 （1 己〜3己で） 

1秒間に2回点滅/ 

習 

で充電してください。 


•充電中、テレビなどに雑音び入るときは、別のコンセントで充電してください。 


ご使用の前に 
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2 


巧電表示-完了ランプの点なを確認ずる 



け刃めてお使いのとさや半年上使われなかったとさ、充電開始数分間 
本体のランプび点打しないことびありますび、そのまま充電していた 
だければ点打します。 


約1時間で巧電完了 


3 


巧電アダプターを本体、コンセントか5 

取0はずず （安全および省エネのため） 

1回のフル巧電で、約40分間^使用可能 

(常温下(已〜35で）でドライ脱毛をした場合の目ち。） 

※肌にあてる力、周囲の温度、毛の濃さ、泡の状態(泡脱毛時)などにより、 
使用時間は異なります。 


蓄電池はリチウムイオン電池を使っています。 

• 継ぎ足し充電をしてち電池の性能を低下させることはありません。 
•製品廃棄時に U チウムイオン電池の U サイクルにご協力をお願いしま 
す。 


^ ご使用の前に 
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脱毛についての基礎知識 ※初めて脱毛器をお使し、 



ヒトの毛は一本一本独立して、毎曰かしずつ抜けては生える 
という周期を繰り返しています。 

; 脱毛器で抜くことのできる毛は… ; 

. 成長期の肌表面に出ている 毛と 退行期の 毛です。 . 


成長期 


退行期 


休止期 





痛みの感じかたには、個人差があります。 


>初めて、またはシーズンはじめは肌表面に生えている 
毛の本数び多いため、痛みを感じやす<なります。 

2〜3曰に分けて無理せずかしずつ、試しながらの 
使用をおすすめします。 

> 2回目降は処理する本数び少なくなるため、痛みは 
軽減されます。 


使いかた 
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の場含は、必ずお読みください。 


脱毛器を使うと ••- (初めて、または义しぶりに使う場を） 

成長期 夕 退行期 @り 休止期 

の毛 0/：： の毛 f の毛 ° 



しば S く生えてこない。 一定期間生えて 

ただし、その曰に皮フ こない。 

表面に出てさた短すざ 
る毛は抜けずに残って 
いる。 


皮フの下に眠っていて 
一定期間生えてこない。 

ただし、次の曰から成 
長期に入0表面に出て 
くる毛もある。 




脱毛器で永义脱毛はできません。 

2回目じ I 降は、 アシは約2週間に]回、ワキは約]週間に]回 程度の 
定期的な脱毛をおすすめします。 


こんなとをは？ 


が田な 

痛みがひどい場合 


伊用を 

痛みやホみび出た場合 


;令却パックなどをタオルで包み、肌に]分程度 
あてて;令やしてから 脱毛してください。 （《） 


脱毛直後、点出血したり、赤くなることびあり 
ます。 

;令たいタオルで冷やして ください。 


冷やしても 

痛みや赤みび治ま!5ず ^ 2曰1^^(上たっても治らない場合は、使用を中止 

腫れ、化のうなどの炎症 ^し、皮フ科専門医にご相談ください。 

が出た場合 

(が 通常は、 温めて肌びやわらかくなった 状態で 使うことをおすすめしますび、 
肌を;令やすことで痛みび感じにくくなるちもいらっしゃいます。 
































脱毛前の確認-準備 




脱毛できる部位 

アシ•ウデ 

© ( ) 部分に使用でさます。 

ワキ 

◎ 部分に使用でさます。 

他の部分に使用すると痛みや 
肌トラブルの原因になります。 

(ヒジやヒザなど、皮フのたるみ 
やすい部位 〇 には使用しない） 


ドライ脱毛をするときは、 
毛クズび落ちるので、 ’ 
紙などを敷いてください。 





毛の長さ 


2〜 3 mm 程度の 
長さですか？ 




脱毛のしかたへ 今 CS 9 


長すぎる… 

シェーバーへッドで適正な長さにカット 
しましょう 

短すぎる… 

2〜3曰じ(上毛を伸ばしてから脱毛 
しましょう 

毛が長すざると…短いとさよりち、痛みび増す場合びあります。 

毛び内部の部品にからまって、故障のおそれびあります。 
毛が短すざると • ••抜けさらない場合びあります。 

(毛抜さやシェーバーのご使用をおすすめします） 



使いかた 
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^ シェーバーへツドで S 〜 3 mm にカツトしておく 



2 トリマー八ンドルを 
上げる 



3 スイッチを ON にする 

クシ部を肌に9ぴにあて 
密着させた状態で動かす 



肌 


® スイッチ ON で動かないとさ 

充電専用のため、アダプターをコンセントにつないだままでは 
電源び入りません。（充電する €30) 

































脱毛のしかた 



巧を使った"湖说毛- 

^ をめ 5 しておく 


Mmm やわ肌ガードやディスク、フレームに異常びないかチェック 

アシ•ウデ ワキ 

1 またはへッドを取りつける GEoa 

*イ ラストは、アシ-ウデ用脱毛へッドの例です。 

2 ディスクをめ5し、必ず 
ボディ ソープ ※佈版) をつける 

• 肌のすべりや脱毛具合び良くなります。 

※粒び入ったちのや指にヴラつさを 
感じるものは使用しない。 

• 固形せっけんなどを使用時は、肌に / 

泡をつけてください。 (I 


3 スイッチを ON にし、 
泡立てる 


4 手についた泡を洗い流し、脱毛ずる 

A • 卜丰な動かしかた jsHsBstei 


5 脱毛後はスイッチを OFF にし 

肌に残った泡をシャワーで洗い流ず 

•お 掃除、イ呆管のしかた — ■ggm 





使いかた 
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巧を使わない"ドライ脱毛" 




肌の水分や汗はふき取っておく 

♦□ーシヨンや乳液、パウダー、 

制汗剤などはつけず、肌を清潔 
で乾燥した状態にしてください。 



2 


アシ•ウデ ワキ 

©または ◎ へッドを取りつける 

*イ ラストは、アシ-ウデ用脱毛へッドの例です。 

スイッチを ON にし、脱毛ずる 

•上手な 動かしかた 


P 22 〜23 


脱毛後はスイッチを OFF にずる 

•お 掃除、保管のしかた® 



お:願:い' 


トラブルを防ぐために… 

♦脱毛後は毛穴が開いた状態になっています。お肌を清潔に保ってください。 

-湯船に入5ずシャワーで洗い流してください。 

-乳液など何もつけないでください。 

(お肌の乾燥が気になる場合は2曰く 5いしてか!5ご使用ください） 

• 本体を落としたり固いちのにあてたりしないでください。 

•頭髪やあ服、指などびディスクに触れないよラに気をつけてください。 

•充電を行った後、ご使用ください。 

(電池残量び少ないと、使用中、ディスクび止まるおそれびあります） 

♦使用推奨温度（己〜3日で）でのご使用をおすすめします。 

(使用時間び短くなったり、動作不良のおそれびあります） 

• ディスクの動作による音び発生しますび、異常ではありません。 

•泡脱毛の泡立ちには少し時間びかかります。使用するにつれ泡び発生しますび、 
泡立ちび悪い場合はお湯または水をディスクに追加してください。 




スイッチ ON で動かないとさ 

充電専用のため、アダプターをコンセントにつないだままでは電源び入りません。 
(充電する看 3 E 9) 


使いかた 
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上手な動かしかた 


肌に巧し 9 Cr にあて、肌の上をすべ5すように、 
ゆっくりと 動かす^ ( r アシ」の場含は軽く手をそえる） 

※抜さ残しび少なくなります。 




泡脱毛のときも肌に 9 cr にあて、ゆっくりと動かす 

• 「泡ワイパー」び脱毛後の泡を 
かさとり、仕上びりを確認 
しなびら脱毛できます。 


スイッチを手前にして、 

毛の流れに逆5うよう に動かす 


皮フがたるんでいる部分は、 
指で肌を伸ばしなが5 




使いかた 


班 



やわ肌ガードを肌に 90° に 
軽くあて 密着させる 

•直角にあてないと肌を 
傷つけたり、服をはさむ 
おそれびあります。 



毛の流れに逆5うように、 上下、左ち に動かす 




(ワキ用脱毛ヘッド） 


指で肌を伸ばしなが5、 
毛の流れに逆5うように 
ゆつ<り動かす 
(内側か5外側へ） 



一 使いかた 
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除毛のしかた 


肌の水分や汗はふき取っておく 

♦ □ーシヨンや乳液、パウダー、 

制汗剤などはつけず、肌を清潔 
で乾燥した状態にしてください。 



■を輸 外刃（ネット刃）に変形、破損、割れびないかチェック 

ー シェー n - 

1 © へッドを取りつける 

「カチッ J と音びするまで確実に巧し込む 


2 


スイッチを ON にして 
制る 

•シエ ーノ く一を初めてお使いになるち 
は、軽くなでるように試し别りをし 
てください。 

•デ オドラント剤を使った場合は刃の 
サビの原因になりますので、ご使用 
のたびに水洗い掃除をしてください。 

•お 掃除、保管のしかた tsa 


2 



0 


スイッチ ON で動かないとさ 

充電専用のため、アダプターをコンセントにつないだままでは電源び入りません。 
(充電する mSMLM ) 


使いかた 
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上手な朔〇かた 


刃面を浮かせないように 
刃全体を肌にぴったり あてる 

毛の流れに逆5うように 
ゆっくりとなでるよう に動かす 



寺を, 

n )： 



Q うまく仕上び5ないのですび… 


A 長い毛や寝た毛は、トリマーで短くカットする 
^ ことで剌りやす<なります。 


トリマーノ、ンドル ス 軽く肌にあて動かす 



〇 


〇 


ボディソープを巧って巧期りずる 


〇〇 


よく泡立てて剌ると肌のずべりもよく、 
より短く剌れまず。 

•シェービングク U —ム、栄養ク U —ム、 
乳液は使わないでください。 

(刃の目づまりの原因） 

•刃まわりにボディソープび残った場合は、 
水洗い掃除（めるま湯の使用び効果的） 
をして < ださい。 



r 


使いかた 
























角質についての基礎知識 

◎角質 クリァヘッドは… 


足のタコ、かたい角質に 
使用できます。 

(やね！5かい部位やのに 
使用しないでください） 



使用可〇 



真皮 


慢性的に圧迫や摩擦などの刺激を繰 
り返し受ける部位に生じる黄色味を 
おびたかたい角質。 


7 メ 


水癌 



ウオノメ 


おびある 



イボ 



使用不可 X 


下駄•サンダ J レでの靴ずれや、鉄棒運 
動などにより生じる豆のような形- 
大ささの水ぶ <れ。急な刺激を受け 
ることによりでさる。 


角質層び厚<なり真皮内に深<入り 
込んだちの。 

これを圧迫すると、ネ申経び刺激され 
強い痛みを感じる。 


傷□からウィルスび進入し、細胞を 
増殖させ盛り上がったちの。 

黒いブツブツび見え多少痛みを感じ 
る。 


使いかた 
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♦広く削りすざるとタコび大さくなる可能性びありますので、 
周囲を残すように削ってください。 




•深く削りすざるとヒ U つき、炎症などの原因になります。 
•お手入れは 約2週間に]回 程度を おすすめします。 

• ヤス U は消耗品です。定期的な交換をおすすめします。 
























角質除去のしかた 




>入お直後〜3日分の間で、足の肌表 
面の水分をふさ取り、清潔な状態で 
の使用をおすすめします。 

>部屋で使用する場合は、削り粉び飛 
び散りますので、紙などを敷いてく 
ださい。 



使用前にフル充電されているかチェック 

角質クリア 

1 ◎ へッドを取りつける 

「カチッ J と音がずるまで確実に巧し込む 


2 


0 


スイッチを ON にして 
肌にあて削る 

使用時間の目ち1回1〇分1^内 

•ヤス IJ を]か所に長くあてている 
と、摩擦で皮フび熱くなるので、 
あてる場所を少しずつ変えなび 
ら削ってください。 


スイッチ ON で動かないとさ 

充電専用のため、アダプターをコンセントにつないだままでは電源び入りません。 
(充電する caE ») 



使いかた 
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上手な動かしかた 
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掃除のしかた 


f か統い掃除 


2 


フレームを 取りはずず 


ディスク、または 
刃にノ V ンドソース市販) 
をつける 


ボディソープでの 
泡脱毛後は、 
つける必要は 
ありません。 



少量の水をかけ 
スイッチを ON にずる 

•デイ スクに手を触れないように 
気をつけてください。 




アシ•ウデワキシエーパ’- 

0 © 0 

4 


やわ肌ガードや刃は変形-破損に注意し、 
強く巧さえないでください。 


5 


6 


毛クズゃ巧れを十分に洗い流ず 

♦取りに くい毛クズ、トリマー部分の毛クズゃ巧 
れは、抜き残し、刹り残しの原因になります。 
付属のブラシで取りのぞいてください。 iScgl 
♦洗い 残しびあると白いあとびついたり、デイス 
クや刃びスムーズに動かないことびあります。 


スイッチを OFF にし 
乾いた巧でふさ 

風通しのよい場所で十分に乾かず 

•本体の 付着物ちふさ取ってください。 

• ソケット部ち十分に乾かしてください。 


水またはめるま湯 


// 



より早く乾燥します。 





夺ャップ、またはコームを取りつけて保管ずる 

•シエーバーへ ッドは、刃にオイルをつけてから保管することをおすすめ 
します。 ■がろ ■ 





水洗い後、においがするときは… 

湿ったままの状態で、長時間放置しませんでしたか？ 
再度水洗いをしてください。 
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お 

手 

入 

れ 


使用後、フレームやディスク部、 
刃はいつも清潔に掃除しま 
しよつ。 


こんなとさは… 

ぷ 水洗い掃除 


が最適！ 


アシ •ウデワキ シエーバー 

0 © © 

泡脱毛や泡刹り後に、毛や 
洗浄剤を洗い流すとさ。 

今 ^^ iP 


角質クリア 


© 


削った粉を洗い流すとさ。 


こんなとさは… 

ブラシ掃除 


が最適！ 
アシ •ウデワキ シエー パ‘一 


/ 

7シ. 

0 © © 

ドライ脱毛後やドライ刺り 
後に、手早 < 毛を払い落と 
したいとさ。 斗 


30 


お手入れ 










































ちれを十分に洗い流ず 



とさは、スイッチを日ドドに 
してから洗い流してください。 


掃除のしかた(つづき） 

を曾/7 II マ 

^ 水統い掃除0 

1 ヤスリに八ンドソープ (市販） 

をつける 

2 少量の水をかけスイッチを ON にずる 

• ヤス IJ に手を触れないように気をつけてください。 



4 


スイッチを OFF にし 
本体は乾いた巧でふき 
風通しのよい場所で 
十分に乾かず 



フレーム、夺ヤップを取りつけて保管ずる 
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3 

r お手入れ 



^ アシ•ウデワキシエーパ’ • 

ブラシ掃除◎◎扇 


マシタ 巧シエこパ’一 やわ肌ガードや刃は変 

形•破損に注意し、強く 
押さえないで < ださい。 


スイッチを OFF にし 
フレームや内刃を取りはずず 

•つ レームの 着脱ち法 jgHBBl 
•内 刃の着脱ち法 


J 付属の専用ブラシで掃除ずる 

© アシ-ウデ用脱毛ヘッド 


ディスク 

フレーム 

度 

W) 

ヮキ刷な毛ヘッド 

了イスク 

應 

フレーム 

/I 



> ディスクに入り込んだ毛クズは、本体を下に向け、指でディスクを数回回 
転させると掃除しやすくなります。 


お手入れ 


• •♦次 ぺージにつづ< 33 





































掃除のしかた(つづき) 


つづさ •参 



内刃 



刃の並びに対し 
て平行にブラシ 
を動かす 




付着物は乾いた巧で軽 < ふき取る 


お 

手 

入 

れ 


4 夺ャップ、またはコームを取りつけて保管ずる 

4 ♦シェーバー ヘッドは、刃にオイルをつけてから保管することをおすすめ 
します。 

シェーバーぺッドの巧にオイルをつける 

当社専用オイル€£9 m 外は使用しないでください。 


1 掃除のあと、当社専用オイル(別売) 
を外刃、トリマー全体に1〜2滴 
程度つける 


卜 IJ7 —につけるとさは 
卜 IJ マーを上げてください。 





2 スイッチを ON にして、 
2〜3秒動かす 

3 コーム をつけて保管 
する 


♦外刃に残ったを分なオイルは、やわらかい布などでふき取ってください。 
♦オイルはシェーバーへッド用です。オイルは肌に影響はありません。 
•特に水洗い掃除後は刃にオイルをつけることをおすすめします。 
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巧巧の 麵な方法 


取りはずしかた 

内刃の側面をつまみ、まっすぐ引さ上げる。 

取りつけかた 

内刃の側面をつまみ、まっすぐ下に押しつける。 



角質クリアへッドのヤスリの交換 



シエーバーへツドの刃の交換 

か 巧の 麵肪法 

I 外刃交換時 W 外は、絶対に外刃をはずさないでくださし、。 


取りはずしかた 

外刃を指で軽 < 押し込みなびらフ 
レーム内側の突起から外刃のプラス 
チック板を/ T\ ではずす。 



取りつけかた 

外刃のプラスチック板のついた面(内 
刃と接する面)を上向さにしてフレー 
ムの中に入れ、突起に外刃の穴をはめ 
込む。 

プラスチック板 





お手入れ 












































お手入れ用品/父換部品側売) 

当社専用オイル 


n 専用オイル 
A 〈滴下式〉 

(日日 mL 入り) 
ES003P 
希望小売価格 
73己円(税込) 


シェーバーオイル 
〈スプレー式〉 

(1 日日 mL 入り） 
ES006 
希望小売価格 
94己円(税込） 


• 刃の動きがなめ!5かになり、快適な剌り味を保ちます。 
^ • 当社専用オイルはシエーパ’一へッド用です。_ 


皆巧 にっぃて _^ 

( が刃は約1年ごとに、内刃は約2年ごとに取り替え5れることをおすすめします。 



外刃 

ES9753 
希望小売価格 
1，1己己円(税込) 



内刃 

ES9752 
希望小売価格 
1，1己己円(税込) 


^ ♦替刃の交換ち法は issa 


替 ヤスリ について 

ヤスリの寿命は2週間に1回 （ 1回約10分)のご使用で約1年です。 
定期的に、取り替え5れることをおすすめします。 





替ヤス U 
ES-2W3 1 
希望小売価格 
1，己7己円(税込) 


お 

知 

ら 

せ 


♦ヤス IJ の交換ち法は CE9 


お手入れ用品、替刃、替ヤス IJ は販売店でお買い求めいただけます。 
パナソニックの家電製品直販ヴイト「パナセンス」でちお買い求めいただけます。 

CLUB Panasonic 

pa がく ews 之 http://club.panasonic.jp/iTiall/sense 


♦ 掲載製品の品番-仕様-価格は、2日日9年1日月現在のものです。 
予告なく変更になることびありますのでご了承ください。 
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よくあるご質問 

脱毛 敬 
:ご質問 


毛を巧いても 
濃くなりませんか？ 


生理中や妊娠中に使用 
でさないのはなぜですか？ 
胎児に影響びあるの 
ですか？ 


アシ.ウデ用脱毛ヘッドは 
ワキ-ビキニラインに 
使用してもいいでずか？ 


脱毛® または 魯 


毛が抜けないのでずが… 


巧いた5血び 
にじんでさたのでずが… 


脱毛後、肌がホくなるの 
でずが… 


A : 回答 


痛みやホみび治ま5ず、腫れ、 
化のうしてきたのですび… 


毛び濃くなることはありません。 


生理前や生理中、妊娠中や産後（約1か月） 
は、ホルモンのバランスび不安定なためお 
肌び敏感になったり、痛みを強く感じる場 
合びあるためです。 

胎児への影響はありません。 


ワキ-ビキニラインは 

ワキ用脱毛へッドで処理をしてください。 


毛の長さ、動かすスピード、肌にあてる角 
度、動かす方向をちラー度ご確認ください。 


個人差びありますび、お肌の敏感な部位で 
は血びにじむことびあります。 

肌を軽くふさ、清潔にしておいてください。 
2曰上たってち治らない場合は使用を中 
止し、皮フ科専門医にご相談ください。 


脱毛直後になることびありますび、毛の抜 
けた部分の修復のために、皮フの血流び増 
加したちのです。 

ホみび出た場合は、；令たいタオルで冷やし 
てください。 


2曰上たってち治らない場合は使用を 
中止し、皮フ科専門医にご相談ください。 


お知らせ 


• ♦次 ぺージにつづ< 37 


























































よくあるご質問(つづき） 


つづさ • • 

脱毛®または© 

Q : ご質問。 


脱毛後、肌に白い点々び 
でさたのですが… 


脱毛後、毛穴が盛り上がり、 
鳥肌のようになつたの 
ですび… 


脱毛後、肌が乾燥するの 
ですび、いつか!5ケア 
でさますか？ 


毛が皮フの下に生えて 
きましたが、どの様に 
した5よいでずか？ 


皮下再生毛とは… 


A : 回答 


脱毛により、角質びめくれたためです。 
脱毛後は肌を清潔に保つようにしてください。 


体質や体調によって、一時的にそのよラな 
状態になる場合びあります、 

2曰上たっても治らない場合は使用を中 
止し、皮フ科専門医にご相談ください。 


脱毛後2曰くらいしてから、薬局で売って 
いるワセ IJ ンか、保湿剤をご使用ください。 


個人差びありますび、一般的にどんなち法 
の脱毛をしてち、皮下再生毛びおこりやす 
くなります。 

深くもぐっている毛は無理に抜こうとしな 
いでください。入ミ谷中、皮フびやわらかく 
なっているとさに、市販のへちまたわし等 
で軽くこすり毛先を出すよラにしてくださ 
い。 


脱毛後、再生毛び角質に閉じこちって 
表面に出てこない状態で、特にふくら 
はぎなどの皮フの柔らかい部分やヒヴ 
まわりに生じます。 


正常な再生毛 


皮下再生毛 



角質 



お知らせ 
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角質除去 @ 
〇:ご質問 


使用時間の目安は？ 


毎曰使ってはダメですか？ 


ミ谷室で使用できますか？ 


A : 回答 


] 回1日分!^乂巧び目安です。 


2週間に]回のお手入れび目安です。 


お室でち使用でさますび、必ず入お後に 
肌の水分をふさ取つて清潔な状態で 
使用してください。 


角質 除去®または© 


肌にあてにくいのですが… 


5ま<削れない 


削った後の皮フび 
ヒリヒリする… 


角質除去後の処理はどのように 
すればよいのでしよ5か？ 


動かす方向をちう一度ご確認ください。 


細菌などび入らないように清潔にしておい 
て< ださい。痛みびひかないなど、肌に異 
常び続<場合は使用を中止し、皮フ科専門 
医にご相談ください。 


削った後は、保湿剤などをめって乾燥を防 
いでください。 


あ知 S せ 
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修理を依頼される前に 


下記の点検と処置をお願いします。 

処置後なお異常びある場合は、まずアダプターを抜いてお買い上げの販売店へご 
連絡<ださい。修理をご依頼される場合は、保証書と、本体•充電アダプターを 
販売店へご持参ください。（詳しくは tea をご覧ください） 



考え5れる原因 


毛切れになる 


使用時間が 
短い 


途中で止まる 


脱毛しにくく 
なつた 


動かない 


長い毛のまま使用して 
いませんか？ 


上手な脱毛のしかたを 
されていますか？ 


使用時間は最長4日分です 


電池の残量は少な<ない 
ですか？ 


肌への押しつけは強くな 
いですか？ 


毛クズなどびたまって 
いませんか？ 


やわ肌ガードやディスク 
び変形、割れ、破損して 
いませんか？ 


充電されていますか？ 


電池の残量は少な<ない 
ですか？ 


ディスクと刃にボディ 
ソープの白い洗い残しび 
ありませんか？ 


アダプターをコンセントに 
つないだままスイツチを 
日 N にしていませんか？ 


2〜3 mm 程度の長さで 
使用してください €3® 

上手な動かしかた 


使用環境、押さえつける 
力により短くなることび 
あります 


坤 


上手な動かしかた 


毛クズの掃除をして 
<ださい 

販売店に修理をご依頼 
<ださい 


回 


めるま湯につけて洗い流 
して <0こごい #3cTim 

コンセントにつないだ状態 
では充電しか行いません 
コンセントから抜いた状態 
でお使いください 


お知らせ 
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掃除後は専用オイルを 
つけてください iScggca 

毛クズの掃除をして^ 
ください ■aciiBS* 


刃を取り替えて 
ください 




コンセントにつないだ状態 
では充電しか行いません 
コンセントから抜いた状態 
でお使いください 

取りつけなおして 
ください <aE> 

ヤス IJ を取り替えて 
ください iSEa 

角質クリアヘッドを 
水に24時間程度、 

つけおさ洗いしてください 


>寿命： 約1週間に]回の充電で3年程度（ただし、保証は]年）です。 

また、フル充電しても使用回数び極端に少なくなった場合は寿命と考えら 
れます。（蓄電池寿命は使用•保管などの状態により大きく変化します。） 

>交換： 蓄電池の交換は、お買い上げの販売店または、パナソニック電工お客様ご相 
談窓口の修理ご相談センターにご相談ください。 

ご自分で行5と防水機能び維持でさず故障の原因になります。 


動かない 


切れ味が 
悪くなった 


動かない 


削れない 


においがとれない 


—► 

J 

専用オイルをつけていま 
すか？ 

\ 

—► 

毛クズなどびたまって 
いませんか？ 

—► 

刃び変形していませんか？ 

—► 

J 

刃び磨耗していませんか？ 

交換の目ま 

外刃^約 1 年 
内刃^約 2 年 

W 

充電されていますか？ 

—► 

電池の残量は少な<ない 
ですか？ 

—► 

アダプターをコンセントに 
つないだままスイッチを 
日 N にしていませんか？ 

—► 

) 

フレームびしっか 0 
はまっていますか？ 

\ 

—► 

J 

ヤス IJ び磨耗していませんか？ 

交換の目安 約 1 年 

\ 

► 

J 

巧れび残っていませんか？ 


蓄電池の寿命と交換 


P14 〜1 


P34-36 


考え5れる原因 


あ知 S せ 


角質クリア 
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製品を廃棄ずるときのお願い 

リチウムイオン電池リサイクルにご協力を 



本機専用の巧電式電池です。 

この機器 m 外に使用しない。 

取り出した充電式電池は充電しないでください。 

•火への投入、加熱をしない。 

♦ くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解•改造をしない。 

• @と G) を金属などで接触させない。 

•ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。 
• 火のそばや炎天下など高温の場所で充電 • 使用 • 放置しない。 
発熱-発乂-破裂の原因になります。 


么警告 


取り出した巧電式電池は乳幼児の手の届くところに置かない。 

誤って飲み込むと、体に悪影響を及ぼします。 

•万一、飲み込んだと思われるとさは、すぐに医師にご相談 
ください。 


電池の液が漏れたときは、素手で液をさわ!5ず、似下の処置 
をする。 

•液び目に入ったとさは、失明のおそれびあります。 

目をこすらずに、すぐにされいな水で洗ったあと医師にご 
相談ください。 

♦液び体や衣服に付いたとさは、皮フの炎症やけびの原因に 
なるので、されいな水で十分洗い流したあと、医師にご相 
談ください。 


製品は廃棄ずるときのみ分解する。 

守らないと乂災-感電-けびの原因になります。 

修理（電池交換など）はお買い上げの販売店または、パナソニッ 
ク電工お客様ご相談窓□の修理ご相談センターにご相談<だ 
さい。 


• この製品に使用しておりますリチウムイオン電池は IJ サイクル可能な 
貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては IJ チウムイオン電 
池を取り出し、充電式電池 IJ サイクル協力店へお持ちください。 

本製品の使用電池 

•名 称：円筒密閉型 U チウムイオン (Li-ion) 蓄電池 
• 公称電圧： DC3.6V 
•数 量：1本 



Li-ion 


お知らせ 
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巧案電池の取り出しかた 


この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。 
ご自分で分解した場合、防水機能び維持できず、故障する原因になります。 


>必ず本体から器具用プラグ（アダプター）を取りはずして分解してください。 

>動作するときは、止まるまでスイッチを日 N にして電池を使いきってください。 
>ドライバーを用い、 〇〜0 の手順で分解してください。 

巧又り出した廃棄電池は、©©端テをショート 
させないよラに注意してください。 



% 




電源方式 

充電式 

コードの長さ 

約1 .Sm 

充電時間 

約1時間 

定格容量 

20 VA 

定格電圧 

AC100-240V 己 0-60HZ 

消費電力 

約己 W 伉電時） 

使用電池 

リチウムイオン電池 

質量 

(重量） 

本体（アシ-ウデ用脱毛ヘッド耳 
(ワキ用脱毛へッド取付時ミ 
(シエーバーへッド取付時ミ 
(角質ク IJ アへッド取付時ミ 

又付時約170呂） 

約1己己呂） 

の14己呂） 

の147呂） 


あ知 S せ 



fcl ミ 

稳 

仕 

♦ 

格 

定 
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海外でのご使用について 


この商品は… 

A-2 プラグ 



電圧：100〜 240 V 
プラグ： A -2 タイプ 

の国/地域で使えます。 


A -2 プラグじ(外の地域では、市販のプラグアダプター^ 
を別途ご準備ください。（※電圧の変換はでさません） 


C -2 

B -3 

BF ( S -3) 

0 

則 

(<^_ g >) 

◎ 

© 

H ^アース 付 

〇 © SSI 


下表でご確認のうえ、ご使用ください。 


例）アメ IJ 力合衆国……そのまま使えます。 

イタ IJ ア . 市販の C-2 プラグアダプターび必要です。 

グアム島•サイパン島…そのまま使えます。 

台湾 . 地域によっては、市販の日プラグアダプターび必要です。 


世界の電圧とプラグく World Voltage and Plug Chart > 


地域 

国/地域 

電 圧 

プラグ 


邮 

100 (-般家庭） 

A-2 


ィンド 

230/24日/2巳0 

C -2、 目-3、目 F 


インドネシア 

127/220/230 

A -2、 C -2、 B -3 、BF 


シンガポール 

110/230 

B -3 、BF 


タィ 

220/240 

A -2、 C -2、 目 F 

ア 

大韓民国 

100/110/200/220 

A -2 X -2 .br 0 

ジ 

台湾 

110/220 

A -2、0 

ァ 

中華人民共和国 

110/220 

A -2、02、 目. 3、 BF 、 日 


フィリピン 

110/115/220/230/240 

A - ac - ae-aBRo 


ベトナム 

110/120/220/230 

A -2、 c -2 


香港特別行政区 

200/220 

c -2、 B -3、 目 F 


マカオ特別行政区 

11巳/127/220 

A -2、 C -2、 目- 3 


7 レーシア 

240 

C -2、 B -3、 日 F 


アルゼンチン 

220/22巳 

C -2、 BF 、0 

中 

プエルトリコ 

120 

A -2 

南 

米 

ブラジル 

127/220 

A -2、 C -2 


メキシコ 

120/125/127 

A -2 

中 

アラブ首長国連邦 

220/230/240 

C -2、 B -3 、BF 

ま 

エジプト 

220 

C -2、 B -3、 目 F 


クウェ-卜 

240 

C -2、 B -3、 目 F 

ア 

フ 

トルコ 

220/230 

A -2、 C -2 

U 

南アフリ械和国 

220/230/240/2加 

C -2、 B -3、 目 F 

力 

モ□ッコ 

11巳/127/220 

C -2 


地域 

国/地域 

電 圧 

プラグ 

化 

米 

アメリカ合衆国 

120/208/240 

A -2 

カナダ 

120/208/240 

A -2 、BF 

八ワィ 

120/208/240 

A -2 


イギリス 

230/240 

B -3、 目 F 、0 

1 

ィタ IJ ア 

12巳/220/230 

C -2 


オーストリア 

220/230 

C -2、 B -3 

1 

オランダ 

220/230 

C -2 


ギリシャ 

220/230 

C -2、 目- 3 

1 

スイス 

220/230 

C -2、 B -3 、BF 

3 

スウェーデン 

220/230 

C -2 

i! 

スペイン 

127/220 

A -2、 C -2 

ジ 

デンマーク 

220/230 

C -2 

パ ! 

ドィツ 

127/220/230 

C -2 


ノルウェ- 

230 

C -2 

1 

八ンガリ- 

220 

C -2 


フィンランド 

220/230 

C -2 

1 

フランス 

127/220/230 

C -2、0 


ベルギー 

127/220/230 

C -2 

」 

□シア 

127/220 

A -2、 C -2 


オーストラリア 

240/250 

0 

才 

グアム島 

110/120/240 

A -2 

セ 

サィパン島 

110 

A -2 

ァ 

トンガ 

240 

0 

ァ 

ニュージーランド 

230/240 

0 


フィジ- 

120/240 

A -2、 C -2、0 
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保証とアフターヴービス (よくお読みください) 

修理-使いかた-お手入れなどは 

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください 


販売店名 

▼お買い上げの際に記入されると便利です 


電 話 （ 

) - 


お買い上げ曰 

年 月 

曰 


修理を依頼されるときは 

r 修理を依頼される前に」 （P.4 日〜 41) でご確認のあと、直らないときは、まずアダプ 
ターを抜いてお買い上げ曰と!;(下の内容をご連絡ください。 

♦製品名 脱毛器 

•品番 ES-WD93 

♦故障の状況 でさるだけ具体的に 


♦保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店び修理をさせていた 
だきますので、おそれ入りまずが、製品に保証書を添えてご持参ください。 

保証期間：お買い上げ曰か！5本体1年間(ただし、刃、ヤスリは消耗品ですので、 
保証期間内でち「有料」とさせていただをます） 


•保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただ 
をまず。 

* 修理料金は、次の内容で構成されています。 

励制 診断-修理-調整-点検などの費用 
部品および補助材料代 
技術者を派遣する費用 

* 補修用性能部品の保有期間^ 

当社は、この脱毛器の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、 
製造打ち切り後6年保有しています。 


お知らせ 
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■転居や贈答品などでお困りの場合は、 lil 下の窓□にご相談ください 
パナソニック電工お客様ご相談窓□のご案内 


修理-お手入れ-お取扱い-工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店-工事店へお申し付けください。 


•転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名•品番をご確認の上、下記窓□へ 

参修理に関するご相談は . •使いかた-お手入れなどのご相談は… 


修理ご相談センター 


ナビダイヤル 


ノ\ィ 3巨已日 


(全国巧 i 基 4) 査10570-081-365 

全国どこか5でも市内通話料金でご利用いただけます。 
3日已曰/受付別寺〜20時 


ただし、携帯電話 ’ PHS ’ IP / 光電話等は下記の電話番号へおかけ < ださい。 

の nc con 。 1 non 巧 71-8686 大阪府門真市門真 1048 
大阪巧 06-6906-1090 パナソニック電エテクノサ-ビス ㈱ 

札幌 巧011 -26 1 -6401 © 名古屋 0052-551 -7900厳 

東京 巧 03-5392-7190® 福岡 巧 092-622-0531 嚴 


※ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回結 
の混雑時に数分で切れる場合があります。 

※獲)印は大阪へ自動乾送になり、拠点か日大阪までの転送通信が 
は弊社負担です。 

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることびあります 

0911 

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 
http://panasonic.co.jp/cs/ 


パナソニック お客様ご相談センター 


3已已 B 

受付別き〜20時 


パナは 3日已日 


電話戴； II 【の】 01 20-878-365 

/つ1ル圓^@※携帯電話. PHS か日もご利用に 
なれます。 

■上記番号がご利用いただけない場合… 06-6907-1 187 
■FAX フリータイヤル の ]。…0120 -SyS-SSG 


ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて 


パナソニック電工株式会社およびパナソニック電エグループ関係会社 ( IU 下 r 当社」）は、お客様の 
個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理ヴービスなどに利用させていただきます。 
併せて、お問合せ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていたださます。また、折 
り返し電話をさせていただくとさのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願い 
ます。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びあ 
る場合を除さ、第王者に個人情報を開示•提供いたしません。個人情報に関するお問合せは、ご相 
談いたださました窓□にご連絡ください。 



お 

知 

ら 

せ 


会員サ仆 rCLUB Panasonic 」 でに'愛用者登録」をしてくださし、 

巧 http://dub.panasonicjp/ 函 

※このサービスは WEB 限定のサービスです。 

パナソニック株式会社 

製造元パナソニック電工株式会社ビューティ-ライフ事業部 

〒日 22-8 已20滋賀県彥根市岡町33番地 
© Panasonic Electric Works Co ., Ltd . 2010 
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〈無料修理規定〉 

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等のミ主意書じ従った使用状態で保証期間 
内に故障した場合には、無料修理をさせていただきまず。 

(イ）無料修理をご依頼になる場合じは、商品に本書を添えていただき 
お買い上げの販売店にお申しつけ<ださい。 

(□) お買い上げの販売店じ無料修理をご依頼になれない場合じは、お 
客様ごネ目談窓□じごホ目談 < ださい。 

2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご 
柜談窓□にご柜談< ださい。 

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 
場合じは、お客様ご相談窓□じご相談< ださい。 

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料じさせていただきまず。 
(イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 

〔□)お買い上げ後の取が場所の移設、輸送、巧下等じよる故障及び損傷 
(八）义災、地震、水害、 落雷、 その他天災地変及び公害、塩害、ガス 
害〔硫化ガスなど）、異常電圧、指定かの使用電源（電圧、周波数） 
などによる故障及び損傷 

(二）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 

(ホ）一般家庭用 U クト（例えば業務用等）じ使用された場合の故障及び損傷 

(へ） 本書のご提示がない場合 

〔卜）本書にお買い上げ年月日、お客様を、販売店をの記入のない場合、 
あるいは字句を書き替えられた場合 
〔チ）持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓□などに送付した場合 
の送料等はお客様の負担となりまず。また、化張修理等を行った 
場合には、出張料はお客様の負担となりまず。 

氏本書は日本国内においてのみ有さ力でず。 

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管して< ださい。 

1. お客様ごホ目談窓□は、取扱説明書をご参照< ださい。 


修理メモ 


《お客様じご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無 
料修理対応及びその後の安全点お活動のために利用させていただ<場 
合がございますのでご了承< ださい。 

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を 
お約束するものでず。従ってこの保証書によって、保証書を発行して 
いる者（保証責任者）、及びそれ!: a かの事業者に対するお客様の法律 
上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理 
についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご柜談窓 
□じお問い合わせ<ださい。 

《保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間じついては、取扱 
説明書をご覧 < ださい。 

《 This warranty is valid only in 」 apan. 















































Panasonic 


脱ちお巧証書 

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には 
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し 
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い 
上げの販売店じご速絡 < ださい。詳細は裏面をご参照 < ださい。 


品 番 

ES-WD93 

保証期間 

お買い上げ日から 1 す問 

(ただし、刃•ヤスリは除きまず） 

お買し 

弓 

化 曰 

曰 



お 

客 

様 

ごィ ; E 

おお 

P 見本 


前の 十 

様 

電話 （ ) 

販 

売 

店 

住所 • 販売店を 

電話 （ ) 


パナソニック株式会社 

製造元パナソニック電工株式会社ビューティ•ライフ事業部 

干 522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749)26-7890 


ご販売店様へ※巧欄は必ず記入しておミ度しください。 


キピ U 線 


























